REPUBLIQUE FRANÇAISE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 
{ere circonscription de l'Allier 


POUR LA 
MAJORITE 
NOUVELLE 


Jean-Paul DESGRANGES 

1° Vice-Président du Conseil 

Général de l'Allier René MIGEON 
Maire d’Yzeure Coreaille Génial 


Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Vous avez, avec une très large majorité, compris le sens de notre appel et je tiens, au nom de René MIGEON, mon 


suppléant, et au mien propre, à vous en remercier très sincèrement. 


Le profond besoin de changement s’est manifesté dans cette circonscription, comme dans l'ensemble de la France, et 
le député sortant a enregistré un très net recul. Ainsi, son refus de dialogue et ses falsifications de la vérité ne vous ont pas 
trompés: il a été désavoué par la plupart d’entre vous. 


Avec 57,38% des suffrages exprimés, l’ensemble des voix de gauche souligne la nécessité du renouvellement et la 
confiance croissante dans le programme de gouvernement du Parti Socialiste. 
Devenu le candidat unique de l’Union de Ia Gauche, je vous demande de confirmer, le 21 juin, votre vote de dimanche 
dernier et même de l’élargir. En effet, les abstentionnistes du 1°" tour et ceux qui ont pu se laisser égarer par une candida- 
ture de diversion doivent maintenant tous se rassembler, sans exclusive pour soutenir 


Le candidat pour LA NOUVELLE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE, LA MAJORITÉ POUR LA 
FRANCE. 
Aussi, confiant dans votre bon sens et dans votre jugement, je vous assure de mes sentiments dévoués. 


J.P. DESGRANGES 


- POUR ASSURER LE CHANGEMENT À MOULINS AUSSI, 
- POUR AVOIR AUPRÈS DU NOUVEAU GOUVERNEMENT UN DÉPUTÉ EFFICACE, 
VOTEZ ET FAITES VOTER 
JEAN-PAUL DESGRANGES 
suppléant René MIGEON 
NE VOUS ABSTENEZ PAS 


imp. Dole - Moulins 








